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WEST RADIO-TV - Mod. SAM 1°. Apparrcchio AM/FM con una gamma onde medic, una banda onde eorte c una band* onde ultracorte. Media frrqucnxa AM a 455 ke/s, media frequrnza 

FM a 10,7 Me/a. Rcu d'uacita 2^j watt. Conaumo 42 watt. 



















































































































































































